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BLAUPUNKT (Blaupunkt Werke GmbH, Hildcsheim) - Mod. Toledo. Apparecchio a modulasione ^ampiaia e ** re ^ en “; 
a Ire gamine d’onda, medic e lunghc con antenna in ferrite e ultracorte (FM). MF/AM a 460 kc/a, MF/PM a 10,. / . 












